65.0 in 


MAX FRONT 


AREA 


3.0 SQ FT 
Y (SEE TABLE) 


(SYMMETRIC INST'N SHOWN) 


MAX FRONT 


AREA 


3.0 SQ FT 


(max) 


128 - 186 


FUSELAGE 


STATION (in) 


Y max 


(in) 


26.3 


238 - 241 
26.3 


250 
24.5 


260 
22.4 


270 
20.3 


280 
18.2 


290 
16.4 


300 
14.7 


310 
13.1 


320 
11.4 


332 
9.4 


